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case angles are riveted to the plates, and the meeting corners should be welded, and not abutted merely.
Fig. 56.
oooooooooooooo-o
o		o  :
0		0
o		0
:o	o	o  :
Xo    o    o	0      O      O      O      O      O	O      O      0      O      O      O     O      O \
Fig. 57-
The bearings for the shafts differ in form when they are cast with cheeks, or bolted to plated frames. Taking the first named, examples of solid bearings or dead eyes are
i